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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 
| RE - TENDER NOTICES 

- (1 ) 
No. C8/17371/2013/ MCT. 

19th November 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Pro forma are invited for the the purchase of the 
following items required for the Professor & Head , 
Medical Gastroenterology Department, Government 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed Re -tender Number and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 


Tender No . and details of items with Quantity — 
162 /2013 — Endoscope Reprocessing Machine — 1 No. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original 7 1,050. 

- Duplicate 7 525. 
Last date and time for sale of tender form 
9-12 -2013, 3. p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10-12-2013, 2.30 p. m . 


Opening date and time of tender - 10 -12 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 8 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 2 - 12 - 2013 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മെഡിക്കൽഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 
162 /2013 - എൻഡോസ്കോപ്പ് റീ പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻ - 
ഒരെണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525 . 
- ദർ ഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 9 - 12 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -12 - 2013, 
3 മണി. 

-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക (8 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫാറത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫാറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പേ ക്ഷ കൾ ഈ ആഫീസിൽ 2 - 12 - 2013 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫാറം കൈമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
| 7. Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders . 
- 9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers and witness wherever 
necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 

Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specifications confirm to the 
requirements in the tender notice. 
Tender will be opened in the presence of the such 
of the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
- 18 . More details can be had from this office on working 

time. 


| I 


II 
III 
I 


SPECIFICATIONS 
It should have capacity for 8 - 9 litres of 
disinfectant. 
It should be fully immersible . 
It should have digital display for cycle selection . 
It should have automatic functions selection for 
disinfectant and water cycle . 
It should have soft touch keypad and selection 
as computer. 
It should be having printer for data storage of 
scope cleaning procedure with cycle duration . 
It should have time selection from 1 -99 minutes 
for disinfectant cycle and water cycle . 
It should have air flushing cycle which works 
after every disinfectant and water cycle. 
It should have vertical level sensor. 
It should be compact size. 
It should have direct water inlet and in -built 
disinfectant tank. 
It should be compatible for pentax and olympus 
endoscopes. 


VII 


VIII 


IX 
X 
XI 


17. 


XII 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm - One 
year . 


No. C8/ 17369/ 2013/ MCT. 


19th November 2013. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 3 50 ) അധികമായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓ ഫീ സിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 2 - 12 - 2 013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 

-- താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവ 
ശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Sealed competitive tenders in the prescribed proforma 
are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor & Head , Medical 
Gastroenterology Department, Government Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed retender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p. m . 

Tender No . and details of items with Quantity — 
163/ 2013 — Hydrogen Breath Analyser - 1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ) : 

- Original - 7 630 . 

Duplicate — 315 . 
Last date and time for sale of tender form 
9- 12 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10 -12 -2013, 2 .30 p . m . 

Date and time for opening of tender - 10 - 12 - 2013, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
(R 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Govt. Medical College, Thiruvananthapuram, 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 2 - 12 - 2013 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


SPECIFICATION OF HYDROGEN BREATH Test H + 
The system should measures hydrogen in a single 
sample of alveolar air. 
The system should be capable of measuring breath 
trace-gas studies . The system should be able to 
detect and correct for contamination of the sample 
with room air or dead space air during the 

collection procedure. 
The system should have following features. 
“One-touch push - button calibration . 
Zero controls. 
Facilities for flow check and sample correction 
Solid - state sensors . 
Results should be displayed in less than 50 
seconds . 


TENDER SCHEDULE 


- 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കുമുൻപ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 163 / 2013. 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും ഹൈഡ്രജൻ ബ്രീത്ത് 
അനലൈസർ - ഒരെണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 7 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 12 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 12 - 2013 , 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -12 -2013, 
3 മണി. 


1, The period for which the rates to be in firm one 
| year. 

The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and free 
delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 1 100 Kerala non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposit (One percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 


Last date and time for sale of tender form 
9 -12-2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
10 -12- 2013, 2 .30 p . m . 


8. 


- Date and time for opening of tender - 10 -12 - 2013, 
3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 

Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
| Kerala State , Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 2 - 12- 2013. No other forms of remittance 
will be accepted . 


11. 


by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specifications confirm to the 

requirements in the tender notice . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

time. 


-- തി രു വ ന ന്ത പു ര ം മ ഡി ക്ക ൽ ക ാ ള ജി ല 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ട് മെ ന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡി 
ക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 166/ 2013. 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ - 
2 agomº 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ? 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210 

ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 9 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 12 - 2013 , 2 .30 മണി. 


| (3) 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10- 12 - 2013 , 
3 മണി. 


No. C8/17377/2013 / MCT. 

19th November 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
porforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor and Head , 
Anaesthesiology Department Government Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed Tender Number 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ട വർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 100) അധികമായി അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫാറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത്ര ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫാറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീ സിൽ 2 - 12 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫാറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No. and Details of Items with Quantity — 
166/ 2013 - Nerve Stimulator - 2 Nos. 
Cost of Tender form ( Inclusive of VAT ) : 

Original - 7 420 
Duplicate 3 210 


SPECIFICATION OF PERIPHERAL NERVE STIMULATOR 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 


iri 


5 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances . 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


vi 


o 


s 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


oo 


0 


0 


= 


Should be hand held type, light weight. 
Low battery indicator. 
LCD /LED display. 
Should be programmable . 
For Nerve Stimulation : Current output: 10 to 
150 - 160mA. Steps of 5 mamp. 
Stimulation pattern ; TW , TOF, TET, PTC , DBS. 
Should have electrode cable with lead . 
Audio - visual indication for pulse delivery and 
error tone . 
Audible indicator for one second before delivering 
actual pulse. 
Automatic power shutdown. 
Tactile keypad for easy operations, Simple setting 
and extended reliability. 
Low battery warning indicator. 
User friendly. 

Stimulation modes: Demand Mode . 
(a ) Single twitch (TE ) 

Train of four (TOF) 
Tetanus (50hz ) ( TET) 
Double burst stimulation (3.3) (DBS ) 

Post tetanic count (PTC ) Twitch : 
(b ) Tetanus — 50 pulses/per second (50 -200Hz) 

upto 45 sec 
(c ) Double Burst — Two 50 Hz Trains of 60 ms 

duration and 750ms apart (on demand ) 
(d ) Post Tetanic Count Stimulation - One 50Hz 

Trains of 5 seconds duration and 3 seconds 

relax , then Twitch (1 pulse per second ). 
(e) Train -of-Four -4 pulses for 2 seconds 

(on demand ) 2 Hz. 


7. Earnest Money Deposit (One percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 


12 . 
13 . 


13. 


Ten 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers and witness wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. 


15. Stimulus Pulse — Approximately 0 .3 milliseconds, 

square wave monophasic . 
16 . Power- Battery operated /rechargeable . 
17 . Case - Durable high grade. 
18. Wehigt - Light weight . 
19. Polarity of leads to be indicated . 
20 CE /FDA/BIS/ Competent authority approved . 
21. Accessories — Instruction manual with technical 

details of the equiment. 


TENDER SCHEDULE 


More details can be had from this office on working 
time. 


1. 


(4 ) 


The period for which the rates to be in firm — One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and free 
delivery at the department concerned . 


No. C3/17547(4)2013 /MCT. 11th November 2013. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the Portable Ultrasound for 


nerve block _ 1 No . required for the Department of 
Orthopaedics, Govt. Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആ ഫീ സിൽ 30 - 11 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No . - 187/2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ) : 

Original 3 2 ,415 

Duplicate - Y 1,260 
Last date and time for sale of tender form 
19 -12 -2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20 -12- 2013, 2.30 p . m . 


TECHNICAL SPECIFICATION FOR PORTABLE ULTRASOUND 
COLOUR DOPPLER ECHO CARDIOGRAPHY SYSTEM 


System Specifications 


| Date and time for opening of tender - 20- 12 - 2013 , 
3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 30 - 11 - 2013 . at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


-- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓർത്തോപീഡിക് സ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 

പോർട്ട ബിൾ അൾട്രാ സൗണ്ട് ഫോർ നെർവ് ബ്ലോക്ക് 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു 
കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 187 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ 8 2,415 

ശരി പകർപ്പ് - 1, 260 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 12 - 2013, 3 മണി. 


State - of-the- art and all digital beamformer general 
purpose Portable Ultrasound Colour Doppler 
Echocardiography system . 

System weight: less than 4 .5 Kgs. with battery and 
one transducer 
Should have minimum 10 - 12 inches LCD Screen . 
System and all regular probe should withstand 

3 feet drop to overcome accidental drops. 
System should be spill proof and fluid resistant 
for easy to clean and disinfect. 
Architecture : All -digital Broadband 
Number of Channels: 128 channels or more . 
Dynamic range: Up to 165 dB 
Gray Scale; 256 shades 
Should have Dual imaging 
Should have Zoom Capability 
Should have Dynamic range & Gain 
Should have S - Video ( in /out) to VCR or DVD for 
record & playback 
Should have RGB or DVI output to external LCD 
display. 
Should have Composite video output (NTSC /PAL ) 
to VCR , Video printer or external LCD display 
Should have Audio output 
Should have Integrated Speakers 
System operates via battery or AC Power. 
System should be compatible for TEE /TOE, LAP & 
SLT and should support both in A / C Mains and 
in battery. 
Battery backup 2 to 3 hours on fully charged 
condition 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20- 12 -2013, 
3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക (8 50 ) അധികമായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 


1. 


2. 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm one 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 
free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances. 


4 . 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Rechargeable lithium - ion battery 
AC: Universal power adapter , 100 -240 VAC , 
50 /60Hz input, 15 VDC output. 

Off to on time 12 - 15 seconds. 
Imaging Modes & Measuring tools 

2D / Tissue Harmonic Imaging ( THI)/M -mode 
Velocity Color Doppler/Color Power Doppler 
PW /PW Tissue Doppler ( TDI) & CW 
SonolMB-Multi beam Imaging, Sono Res Speckle 
reduction imaging 
2D : Distance calipers, Ellips & Manual trace 
Doppler: Velocity measurements, Pressure half time, 
Volume flow calculation 
M -mode : Distance & time measurements , Heart rate 
calculation 
User - selectable text & pictograms 
User -defined , applications-specific annotations 

Biopsy guidelines 
Transducer : 

All light weight and Broadband , Multi frequency 
Probes Linear Array 13 -6MHz, Curved Array 

5 -2 MHz. 
User Interface & Remappable Controls 

Should have soft keys to drive advanced features 
Should have Alphanumeric QWERTY Key board . 
Track pad with select key for easy operation & 
navigation 
Should have capability to store 10000 still images 
or cine loop /clip storage not less than 500 

(of 6 seconds clips) 
Should Have Calculations 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 


9. 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


10. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


Cardiac: 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


Complete cardiac calculations package & Patient 
report including, ventricular, aortic & artial measure 
ments ; ejection fraction , volume measurements , 
Simpson s rule, continuity equation , pressure half 
time & cardiac output. 
Vascular 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


13. 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


Specifications of the items are given in the list. 


Diameter/ellipse / trace measurements, volume, volume 
flow , percent diameter & area reduction , Lt/ Rt CCA , 
ICA , ECA ,ICA /CCA ratio , time averagemean ( TAM ), 
peak trace, ICA /CCA ratio , angle correction , patient 
report. 
OB /Gyn /Fertility 
Diameter/Ellipse measurement, volume, six follicle , 
measurements estimated foetal weight, established 
due date , gestational age, last menstrual period, 
growth chart , user - defined tables, multiple user 
selectable authors, ratios , amniotic fluid index , patient 
report . 


Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the tender notce . 


17. 


Tender will be opened in the presence of such of the 
tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. 


18. More details can be had from this office on working 

hours . 


Government Medicial College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICES 


- (1 ) 
No. C8/18892/ 2013 / MCT. 

19th November 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatrics 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be subscribed Tender Number and addressed to 
The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 


അസ്സൽ - X 420. 

ശരി പകർപ്പ് -3 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും --9 - 12- 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10- 12 - 2013, 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫാറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ പ്പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫാറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 28 - 11 - 2013 - ന് മു ൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫാറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- 12 . TRANSPORT INCUBATOR 


Tender No. Details of item and Quantity — 
148 / 2013 _ Transport Incubator - 1 No. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ) : 

Original - 3 420 . 

Duplicate 7 210. 
Last date and time for sale of tender form 
9 -12 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
10 -12 - 2013, 2 .30 p . m . 


Date and time for opening of tender — 10 - 12 -2013 , 
3 p. m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(R 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 28 - 11 - 2013. 
No other forms of remittance will be accepted . 


Distance from vertical hood to mattress Low 
Hood 8.25 in ( 21 cm ) High Hood 9 .84 in (25 cm ).it should 
have the following features 

Double wall 
Skin temperature probe 
02 inlet 
Examination lamp 
access doors 
Disposable infant restraint straps 
1 Iris port 
6 tubing ports 
Locking power control receptacles 
DC cable 
2D or 2E size tank mounts. The tank mount permits 
mounting gas cylinders with a diameter of upto 

4 .5 in (11.6 cm ) and upto 34 in (85 cm .) in length 
Humidity Pad (2 ) 

Accessory shelf, IV pole and Flow meter 
General Specifications 
02 Concentration , range 21 % to 58 % minimum 
Humidity capacity 50 % to 70 % 
Noise level < 60 d BA 
Temperature set range 22 . 0° C- 38°C ( 71°F -100°F ) 
Temperature rise time 30 minutes 
Temperature variability 5 1.0° C 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
എസ്. എ . റ്റി . ആശു പതിയിലെ പീഡി യാ ടിക് സ് 
വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു 
കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 148 / 2013 

സാധനങ്ങളുടെ പേര്- ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻകുബേറ്റർ 
(1 എണ്ണം). 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


7. Earnest Money Deposits (One percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
Address of the tenderers witness wherever 
necessary. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


Correlation of display temperature to set point at 
temperature equillibrium < 2 . 0° C in 10 - 20° C ambient 
5 1.5° C in 20 - 30º C ambient. 
Humidity pad Holds 400ml. (14 oz ) sterile distilled water 
with no significant spillage for upto 45º tilt in either 
direction . 
Air filter Removes > 99 % of airborne particles greater 
than 0 .5 micron diameter 
Relative humidity 50 to 70 % for 10 - 12 hours using 
humidity pad 
Check calibration key 36 .0° + 0 .1°C 
Controller Displays 
On / standby illuminates when “ On ” 
Battery condition status 4 LED indication of battery charge 
condition 25 - 100 % 
Power mode illuminates AC , DC , or external DC 
Heater power 4 LED indication of heater power : 25 - 100 % 
Baby temperature °C Displays infant temperature 
Air temperature °C displays incubattor air temperature 
Set temperature Illuminates when it changes 
Alarm indictors High temp, Power fail, Sensor fault, Heater 
temp, Air flow , Low DC 
• Incubator 1 battery standard . 
• Battery rating Incubator maintains a differential of 25°C 
(77°F ) between ambient and set point for 90 minutes per 
battery at full heater power. 
• Safety Alarms 
• High temperature actuates if incubator air 
temp .> 39 + 0 .5°C 
Senser (temperature ) actuates if sensor fails 
Heater temperature Actuates if heater temp > 77°C (170°F ) 
Power fail Actuates if AC fails and no DC power 
present, and activates if unit 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


15 . 


Specifications of the items is given in the list. 


Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specifications confirm to the 
requirements in the tender notification . 


Tender will be opened in the presence of such of the 
tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. 


More details can be had from this office on working 
time. 


No. C8/ 18893 /2013/MCT. 


19th November 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head, Paediatrics 
Department, S . A . T . Hospital, Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 


6 . 


Tender No. — 149/2013 . 


Name of items and Quantity - Hand Held Portable 
Vein Transilluminator 4 Nos . 


Cost of tender form 


( Inclusive of Sales Tax ): 


Original 


7 630. 


Duplicate — 


315 . 


14 . Hand Held Portable Led Vein Transilluminator 

It should have a Rechargeable Battery 

24 LEDs in two colors — Two LED colors are used 
for optimized vein imaging . 
- Orange LEDs ( 12 ) for superficial veins and Red (12 ) 
for deep venis and dark pigmented skin . 

Disposable Plastic Covers protect the device from 
contamination . The device should come with a charger 
and 100 disposable plastic covers. 

Light Shield and Pediatric Adapter Kit. 

Warranty : 2 years. 


TENDER SCHEDULE 


Last date and time for sale of tender form 
9 -12 - 2013, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
10 -12 -2013 , 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender - 10- 12 -2013 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 28 - 11 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
എസ്. എ . റ്റി . ആശു പതിയിലെ പീഡി യാ ടിക് സ് 
വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 149 / 2013 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര്- ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് പോർട്ടബിൾ 
വെയ്ൻ ട്രാൻസിലുമിനേറ്റർ - 4 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ ? 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 12 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 -12 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -12 - 2013, 
3 മണി. 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year . 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposit (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Govt. Medical 
College , Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
മണിയോർഡർ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 11 - 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു . 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
- 10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specification of the item is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notice. 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

- working time. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 2 -12 -2013. 
No other form of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
അനസ്തേഷ്യ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുൻപ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 165/2013. 

സാ ധ ന ങ്ങളുടെ പേര് - ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് 
ലാരിങ്ങോസ്കോപ്പ് - 10 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ ? 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 2010. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 12 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 12 -2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -12 - 2013 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണിയോർഡറുകൾ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . മണി 
ഓർഡർവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 2 - 12 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C8/17375/2013/ MCT. 


19th November 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
Proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Anaesthesiology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this Office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 165/2013. 

Details of items with quantity — Fibre Optic 
Laryngoscope — 10 Nos . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original— 420 . 

Duplicate — 210. 
Last date and time for sale of tender form 
9 -12 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
10-12 -2013 , 2.30 p. m . 

| Date and time of opening of tender - 10 - 12 -2013, 3 p. m . 


SPECIFICATIONS 


Handle 
* Should have LED for bright, white light with 

100000 hours of life . 
* Plug in charging Handle type C for charging Li lon 

Battery . 
* C - type Lithium lon Rechargeable Battery with more 

than 1000 charge cycles. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


* Lamp integrated into the handle with Metal 

contacts . 
Sturdy handles, comfortable handlings made up of 
Chromium Plated Metal. 
Simple change of Batteries at the base of the 
Handle should satisfy ISO 7376 standards. 
Closed Battery cover to prevent Penetration of 
liquids. 
Simple conversion to charging handle . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Blades 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 
necessary . 


Integrated Autoclavable Fibre Optic Blades. 
Integrated F. O . Light Conductor, easy to clean . 
Stainless Steel Blades with refined surface. 
Excellent visibility of Vocal cords and epiglottis. 
Long Service Life , Autoclavable. 
Macintosh Blades size 3 & size 4 . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


* 


15. Specifications of the items are given in the list . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notice. 


2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. 


18. More details can be had from this office on 

working time. 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


No. 08 /17378 /2013 /MCT. 

19th November 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Anaesthesiology 
Department, Government Medical College Hospital , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , Tender numbers and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this Office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. - 167 /2013 . 


7. Earnest Money Deposit (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Govt. Medical 
College, Thiruvananthapuram . 


Details of items with quantity — CPR / Defibrillator 
Manikin — 1 No. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original 420 . 

Duplicate — 210. 
Last date and time for sale of tender form 
9- 12 - 2013, 3 p. m . 


SPECIFICATIONS 


CPR /Defibrillation Training Manikin 


Last date and time for receipt of tender form 
10 -12 -2013 , 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender- 10 -12 - 2013 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charges 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

- Thiruvananthapuram, Kerala State , Pin - 695 011 . 
Money Order should reach this Office on or before 2 - 12 
2013. No other forms of remittance will be accepted . 


1. The Manikin should function with manual 

Semiautomatic and automatic Defibrillators. 
- 2. Should have complete CPR capabilities. 
3. The arrhythmia /pacing simulator recreates more 

than 15 Adult Heart Rhythms and more than 15 

Peadiatric Rhythms. 
4 . Should have complete load box , arrhythmia 

simulator box CPR Adam Manikin with Defibrillation 
Skin . 
Should have disposable lung , airway systems, 
mouth and nosepieces , appropriate adaptors and 
a soft carry case. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 167/ 2013. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് സി . പി . ആർ. ഡിഫിബിറ്റേറ്റർ 
മണിക്കിൻ - 1 എണ്ണം. 


2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 


അസ്സൽ ( 420. 
ശരിപകർപ്പ് ? 210. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 12- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 12 - 2013, 2 .30 മണി. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 12 -2013 , 
3 മണി. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in X 100 Kerala non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


7. Earnest Money Deposit ( one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Govt. Medical 
College, Thiruvananthapuram. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (R 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 2- 12 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
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11. Belated tenders will not be considered under any 

Date and time of opening of tender - 10 - 12 -2013 , 3 p . m . 
circumstances. 

Tender form will be sent through post if required 
For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

provided due amount with sufficient postage 
should be submitted along with the tender . Tenders 

charge * 50 is sent by way of Money Order in favour 
without samples will not be considered for 
selection. 

of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

Order should reach this Office on or before 2 -12 -2013. 
address of the tenderers & witness wherever 

No other forms of remittance will be accepted. 
necessary . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

അനസ്തേഷ്യാളജി വകുപ്പിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
tender wholly or partially without any prior 

പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
information to the tenderers . 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
15. Specifications of the items are given in the list. 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 

മുൻ പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
16. Negotiation will be made only with the firm തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 

offering lowest price whose specification confirm to ക്കേണ്ടതാണ്. 
the requirements in the tender notice 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 194/ 2013 . 
17 . Tender will be opened in the presence of the each ഇനം ഡിഫിബ്രില്ലേറ്റർ വിത്ത് കാർഡിയാക് മോണിറ്റർ 

of the tenderers or his authorized representatives - 1 എണ്ണം. 
who may present at the time. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 
- 18. More details can be had from this office on 

അസ്സൽ ? 525. 
working time. 

ശരിപകർപ്പ് ? 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും 9 - 12 - 2013, 3 മണി. 
No . C8/ 23289/2013/ MCT. 

19th November 2013 . 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Sealed competitive tenders in the prescribed സമയവും 10 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 
pro forma are invited for the purchase of the following 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -12 - 2013, 
items required for the Professor & Head , Anaesthesiology - 3 മണി. 
Department, Government Medical College Hospital, 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , - തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
tender numbers and addressed to the Principal , ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
Government Medical College, Thiruvananthapuram , ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
Pin -695 011. Details can be had from this Office on 

അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 

പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
working hours till 3. 30 p . m . 

ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 

തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
Tender No . - 194/ 2013 . 

വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
Details of items and quantity — Defibrillator with 

ഓഫീസിൽ 2- 12- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 

കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
Cardiac Monitor - 1 No . 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
Original - 3 525 . 

വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Duplicate * 315. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Last date and time for sale of tender form 

Defibrillator with Cardiac Monitor And Pacing 
9 -12 - 2013, 3 p. m . 

1. Biphasic, Manual and AED with Voice Prompt, 
Last date and time for receipt of tender form 

compact and light weight. 
10 -12-2013 , 2 .30 p. m . 

2 . Energy selection 5J to 200J in steps. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposit (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Govt. Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


of 


3 . Momentary energy selection access on front 

panel. 
4 . Should have adult and pediatric paddles integrated 

on same handle . 
5. Momentary charge key on front panel and on the 

apex hand . 
6 . Monitor should display selected and delivered 

energy . 
7. Should have disarm facility . 
8 . Should have pacing and synchronization mode. 
9. Sync message should display in case of selection 

of synchronization mode. 
10. Energy should be delivered within 30ms after the 

detected R wave in synchronization mode. 
11. Charging timemaximum , 5 sec . for 200J. 
12. Should have battery back up for 50 discharges of 

200J. 
13. Should have ECG inputs through paddles or 3 lead 

cables . 
14 . Should have display for selected ECG input source 

(I, II, III , paddles ) 
15. Lead off message should appear with alert tone. 
16 . Amplitude gain of ECG waveform should be 

adjustable . 
17 . Should have display for heart rate . 
18. Should have alarm for high and low HR with a 

provision for alarm silence mode. 
19. Should have an inbuilt thermal recorder. 
20. Should have enable/ disable option for printer. 
21. Should supply along with pacing cable with pad : 
22 . Should operate on mains 230V, 50Hz. 
23. Should have safety certificate from a competent 

authority CE/FDA (US)/STQC CB certificate/STQC S 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate /test report shall be produced along with 

the technical bid . 
24 . Additional Accessories 

1. Pacing pads- 10 Nos. 
2 . Jelly -2 bottle 
3. 12 roll of thermal paper. 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13 . 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers & witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


EDULE 
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അസ്സൽ X 2,310 . 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 1, 155. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 12 - 2013, 3 മണി. 


No. C8/23291/2013/ MCT. 

20th November 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
pro forma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Anaesthesiology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this Office on working hours till 3 .30 p . m . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 12 - 2013 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 10 -12 - 2013, 
3 മണി. 


Tender No . — 196 / 2013. 

Details of items and quantity - Portable Ultra Sound 
Colour Doppler Echo Cardiography System (Laptop 
Type ) - 1 No . 


Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 2- 12 -2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Original X 2,310. 

Duplicate { 1,155 . 
Last date and time for sale of tender form 
9 - 12 - 2013 , 3 p . m . 


Last date and time for receipt of tender form 
10 - 12 -2013 , 2 . 30 p . m . 


Date and time of opening of tender - 10 -12 - 2013 , 3 p. m . 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


System Specification : 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge (8 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 2 -12 -2013. 
No other forms of remittance will be accepted . 


• State- of-the- art and all digital beamformer general 

purpose Portable Ultrasound colour Doppler 

Echocardiography System . 
• System weight: less than 4 .5kg . with battery and 

one transducer. 


• Should have minimum 10 - 12 inches LCD screen . 


-- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അനസ്തേഷ്യാളജി വകുപ്പിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


• System and all regular probe should withstand 3 

feet drop to overcome accidental drops. 
• System should be Spill proof and fluid resistant for 

easy to clean and disinfect. 


• Architecture: All- digital Broadband. 


- ദർഘാസ് നമ്പർ 196 / 2013 . 


• 


Number of Channels : 128 channels or more. 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും പോർട്ടബിൾ അൾട്രാ 
സൗണ്ട് കളർ ഡോപ്ലർ ഇക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി സിസ്റ്റം 
( ലാപ്ടോപ്പ് ടൈപ്പ്) -1 എണ്ണം. 


• Dynamic range: Up to 165dB 


• Gray Scale: 256 shades. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 


• Should have Dual imaging . 


• Should have Zoom capability . 


Should have Dynamic range & Gain . 


Linear Array 13 -6MHz, Curved Array 5 -2 MHz, 
Phased Array cardiac 5 -1 MHz & ICT 8 -5 MHz 
(Obstetrics , Gynaecology ). 


User interface & Remappable controls : 


• Should have Soft keys to drive advanced features . 


Should have S -Video (in /out) to VCR or DVD for 
record & playback . 
Should have RGB or DVI output to external LCD 
display . 
Should have Composite video output (NTSC /PAL ) 
to VCR , video printer or external LCD display. 


• Should have Alphanumeric QWERTY keyboard . 
• Track pad with select key for easy operation & 

navigation . 


• Should have Audio output. 


• Should have Integrated Speakers . 


• Should have capability to store 10 ,000 still images 
or cine loop / clip storage not less than 500 
(of 6 seconds clips ) 


• System operates via battery or AC Power. 


Should have calculations* : 


System should be compatible for TEE/ TOE, LAP & 
SLT and should support both in A /C Mains and in 


• Cardiac : 


Battery . 


Battery backup 2 to 3 hours on fully charged 
condition . 


Complete cardiac calculations package & patient 
report including: ventricular, aortic & atrial 
measurements ; ejection fraction , volume 
measurements , Simpson s rule , continuity equation , 
pressure half- time & cardiac output. 


• Rechargeable lithium - ion battery . 


• AC: Universal power adapter, 100 -240 VAC, 50 /60 

Hz input, 15 VDC output. 


• 


Vascular : 


• Off to on time 12- 15 seconds. 


Imaging Modes & Measuring Tools : 


Diameter/ellipse / trace measurements, volume, volume 
flow , percent diameter & area reduction, Lt/Rt CCA , 
ICA, ECA, ICA /CCA ratio, time average mean ( TAM ), 
peak trace, ICA /CCA ratio , angle correction , patient 


• 2D / Tissue Harmonic Imaging ( THI)/M -mode. 


• Velocity Color Doppler/ Color Power Doppler . 


report. 


• PW /PW Tissue Doppler ( TDI) & CW . 


Sono MB-Multi beam Imaging, Sono Res Speckle 
reduction imaging . 


• OB /Gyn/Fertility: 
Diameter/Ellipse measurement, volume, six follicle 
measurements, estimated foetal weight, established 
due date , gestational age , last menstrual period , 
growth chart, user -defined tables , multimple user 
selectable authors, ratios , amniotic fluid index , patient 
report. 


• 2D : Distance calipers , Ellipse & manual trace. 


• Doppler: Velocity measurements, Pressure half time, 

Volume flow calculation . 


• M -mode : Distance & time measurements, Heart rate 

calculation . 


TENDER SCHEDULE 


• User- selectable text & pictograms. 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 


• User -defined , application - specific annotations. 


• Biopsy guidelines. 


2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


Transducers: 


• All light weight and Broadband , Multi frequency 

Probes. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C /2752/2013/DCK . 


11th November 2013 . 


7 . Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Govt. Medical 
College, Thiruvananthapuram . 


sl. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


The tenders for the supply of Automatic X - ray 
Processor & Extra Oral X -ray Machine , Implant materials 
for OMFS , invited as per Tender Notice No. C /2135 /2013 / 
DCK , dated 19 - 9 - 2013 is rescheduled as shown below to 
Government Dental College, Kottayam . 

File Numer, Tender Number, Cost of 
Name of Items with 

tender forms 
Quantities 
1 C /2135 /2013 /DCK — 27/13 — Automatic 
X -ray Processor - 1 No. 

624 
2 C /2136 / 2013 /DCK — 28/ 13 — Extra Oral 
X - ray Machine — 1 No. 

832 
3 C /2752/2013/DCK — 39/13 — Implant materials 
for OMFS 

416 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained. 


Last date of receipt of tender by Money Order 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Last date and time of sale of tender form 
17 -12 -2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
18 - 12 - 2013, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 19 - 12 - 2013 , 
11 a . m . 


Other conditions remain the same. 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witnessess wherever 
necessary. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


കോട്ടയം ഗവൺ മെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മാ യ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങളും മെറ്റീ രി യ ലു കളും 

13603Molmol 19 -9 - 2013 - 08 M1/ 2135 / 13 / WI.M .OO . Mmolo 
പര സ്യ പ്പെ ടു ത്തി യിരുന്ന ടെണ്ടറുക ളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
27 / 13, 28 / 13, 39/ 13 025681310 OSMOJABOS m00100 
സമയവും താഴെ പറയുംപ്രകാരം പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു . 


15 . Specifications of the items are given in the list. 


ക്രമ ഫയൽ നമ്പരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
MMIÓ . 

ഇനവിവരവും 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 
to the requirements in the tender notification . 


ദർഘാസ് 
ഫാറത്തിന്റെ 
ole ( 3) 


C /2135 /2013/DCK — 27/13 — 1396şı20916 
എക്സ് പ്രോസ്സസർ - 1 എണ്ണം 


624 


17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. 


2 


C /2136 /2013/DCK — 28/ 13 — 29 Smulso 30000 
എക്സറേ മെഷീൻ 1 എണ്ണം 


832 


3 


C/2752 / 2013/DCK - 39/13 - ഇംപ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് 
ഫോർ ഒ. എം .എഫ്.എസ്. 

- 416 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 450. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ? 225 . ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതി 17 - 12 - 2013, 4 മണി. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് ഓഫീസു മായി പ്രവർത്തിദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക . 

Specification 


മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
30 - 11 - 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 12 - 2013, 3 മണി. 


- St. 

No . 


Name of item with specification 


Qty . 
Required 

Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 12- 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
19 - 12 - 2013, 11 മണി. 


- മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റമില്ല . 


Government Dental College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


3 


( No. 01/ CONTSR / 2013 -14] 


Cervical Dialation Simulator 
Size-15 /2 x 142 x 42, 13.6 Ibs, no . 
dialation , 2 cm ., 5cm ., 7cm ., 10cm . with 
full effacement 
Advanced Newborn CPR 
training manikin with light indicator 
for correct and incorrect Artificial 
Respiration , Compression 
Fetal skull -original 
Female pelvis -original 
Cervical Cap (temporary contraceptive 
method ) 
Diaphragm 
Female condom 
Android pelvis 
Anthropoid pelvis 
Pletypelloid pelvis 


6 


8 
9 


10 


GENERAL CONDITIONS 


No. S1- 767/2013/ CONTSR . 11th November 2013 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Models and Manikins for Maternal and Child Health Lab 
of Govt. College of Nursing Thrissur. The envelop 
containing the tender should bear the Superscription 
“ Tender for the supply of Models and Manikins for 
Maternal and Child Health Lab of Govt. College of 
Nursing, Thrissur” and should be addressed to the 
Principal Govt. College of Nursing , Thrissur-680 596 . 
Last date for receipt of tender will be at 1 p .m . on 
18 - 12 - 2013 . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p . m . on 18 - 12 - 2013 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. The 
cost of tender form is X 400 + VAT and that for duplicate 
copy is * 200 + VAT. The tender form is not transferable . 
The additional amount of 50 is to be sent by money 
order if the tender form is required by post. Further 
details can be had from the office of the undersigned . 

ത്യശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ മാനികിൻസും മോഡലുകളും സപ്ലെചെയ്യുന്ന 
തിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനുമുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
നമ്പർ 01/ 2013 - 14 / സി . ഒ . എൻ. ടി . എസ്. ആർ. എന്ന് 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 
ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 18- 12 - 2013 രാവിലെ 11 മണിക്കുമുമ്പ് 
എത്തിച്ചുതരേണ്ടതും ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 18 - 12 - 2013 , 
3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Advance payment will not be effected for the 
supply of items. Payment will be effected only 
after installation and satisfactory functioning of 
the equipments. 
Minimum warranty for 2 years which will 
commence from the date of satisfactory functioning 
of the items. 


- 3. Details of supplies made elsewhere should be 

furnished . 


The rate offered should be firm for a minimum 
period of 5 months from the date of opening of the 
tender. 
The item should be delivered at the department 
concerned of this college . 


5. 


- 6. 


Date upto which rates are to be firm — 30 - 9 - 2014 . 


The pamphlet/photograph of the equipment should 
be enclosed with the tender. 
The prices should be quoted in Indian rupees. 


SPECIFICATION 


7. 


( Sd .) 


Government College of Nursing , 
Thrissur- 680 596 , 


Principal. 


TENDER NOTICES 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 

The undersigned has the right to postphone/cancel 
the tender without further notice . 

- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പൈൻഡ് നിബ് 
ആന്റ് പൾസ് ഓക്സസിമീറ്റർ മെഷീൻ 3 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും സൂ പ ണ്ട് , 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 18 -12 -2013 -ാം 
തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക ? 2,40,000 . 


No. S2/ 6460 /2013 /IMCH. 23rd September 2013. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Combined NIBP and Pulse Oximeter Machine — 3 Nos . 
Institute of Maternal and Child Health , Medical College, 
Calicut-8 . List of items can be had from the office of under 
signed during office hours any working days . Envelope 
containing tenders should be suprescribed with tender 
numbers or indicated in the statements below and should 
be addressed to the Superintendent, IMCH , Medical 
College, Calicut-8 , Kerala . The tender must be submitted 
in sealed cover. Tender will be opened on 18 - 12 -2013 , 
11 a.m . in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH, Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms in which will not be refunded 
any circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealer ship 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable. Charges, 
Postage stamp, drafts etc ., will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by V . P .P . Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next 1 Rupee )of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost is X 2 ,40, 000 . 
Cost of tender forms (including tax ): 

Original _ 416 . 
Duplicate 7 208 . 
If sent by post (postage charge ) - ? 50. 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

അസ്സൽ ? 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 12 - 2013, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 12 - 2013 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 9 - 2014 . 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വെയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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Closing date and time of sale of tender forms 
16-12 -2013, 3 p . m . 


No. S1/5847/2013/IMCH . 

21st October 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of B - Type 
Oxigen Cylinder wtih FM and Stand unit- 1 — 15 Nos . in 
Institute of Maternal and Child Health , Medical College , 
Calicut - 8 . List of item can be had from the office of 
under signed during office hours any working days . 


Last date and time of receipt of tender forms 
17 -12 - 2013, 5 p . m . 


സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ , അ വർ ചു മ ത ല പ്പെ ടു ത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 18 - 12 - 2013 -ാം 
തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ 
സുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാ ൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

- കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക ? 98 ,625. 


Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent , IMCH , 
Medical College, Calicut-8 , Kerala . The tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
18 - 12 - 2013 at 11a .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms in which will not be refunded 
any circumstances. 

The tenders should under take his responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable charges, 
Postage stamp, drafts etc ., will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by V . P .P . Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next one rupee ) of the 
total cost of articles tendered for. The tenders not 
accompanied by sufficient EMD will not be enterained . 

Approximate cost is 7 98, 625. 
Cost of tender forms ( including tax ): 

Original 7 420. 

Duplicate 7 210 . 
- If sent by post (postage charge) - ? 50 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

അസ്സൽ ? 420 . 
പകർപ്പ് ? 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2013, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 12 - 2013, 5 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 -12 - 2013, 
11 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 12 - 2014 . 


and 


time 


of 


tender 


Closing date 
16 -12- 2013, 3 p . m . 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാ വു ന്ന താണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വെയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Last date and time of receipt of tender forms 
17 -12- 2013, 5 p . m . 


and 


time 


of 


tender 


Opening date 
18 -12- 2013 , 11 a . m . 


No . S1 / 5695/2013/IMCH . 


24th October 2013 . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 12 -2014 . 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 

The undersigned has the right to postphone/ cancel 
the tender without further notice. 

- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ബി . ടെപ്പ് 
ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എഫ്. എം . ആന്റ് സ്റ്റാന്റ് 
യൂണിറ്റ്- 1-15 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും, സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 


Sealed tenders are invited for the supply of HIV 
Card (P 24 Antigen detection method) — 4800 (Quality 
Certificate for the Product to be enclosed ) in Institute of 
Maternal and Child Health , Medical College , Calicut-8 . List 
of item can be had from the office of undersigned during 
office hours any working days. Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender number or 
indicated in the statements and should be addressed to 
the Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut-8 , 
Kerala . The tender must be submitted in sealed cover. 
Tender will be opened on 13 - 12 - 2013 at 11a .m . in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 


അടങ്കൽ തുക ? 2,77,201. 


will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms in which will not be refunded 
any circumstances. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 

അസ്സൽ X 630 , 

പകർപ്പ് ? 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11-12-2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13-12- 2013, 
11 മണി. 


The tenders should under take his responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable charges ; 
Postage stamp, drafts etc ., will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by V . P . P . Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (rounded to next one rupee ) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost _ R 2 ,77,201. 
Cost of tender forms (including tax ): 

Original 7 630 . 

Duplicate ? 315. 
If sent by post (postage charge ) - ? 50 . 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
30 - 12 - 2014. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വെയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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Closing date and time of tender forms , 
11 -12- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
12 -12 -2013, 5 p . m . 

Opening date and time of tender forms 
13 -12- 2013, 11 a. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31-12- 2014 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. The 
undersigned has the right to postphone/ cancel the tender 
without further notice . 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എച്ച്. ഐ . വി. 
കാർഡ്( പി. 24 ആന്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്) - 4800 എണ്ണം 
യൂണിറ്റ്-1 ( ക്വാളിറ്റി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതല 
പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള ഏജന്റു മാ രു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
13 - 12 - 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


No. S2/ 3036/2013 /IMCH . 

| 5th November 2013 . 
Sealed tenders are invited for supply of 
Radiofrequency Generator ( 1 No .) in IMCH , Medical 
College , Kozhikode- 8 . List of item can be had from the 
office of the undersigned during office hours on any 
working days. Envelop containing tenders should be 
superscribed with tender numbers or indicated in the 

statements below and should be addressed to the 
- Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode- 8 , 
Kerala. Tender must be submitted in sealed cover. Tender 
will be opened on 18 - 12- 2013 , at 11 a.m . in the presence 
of such of the tenderers or their authorized persons who 
may be present at that time. Late tenders will not be 
accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode, 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms in which will not be refunded any 
circumstances. 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable . Charges, 
Postage stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP . Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Approximate Cost _ ? 3. 85 lakh. 
Cost of tender forms ( Including tax ): 

Original 7 840. 

Duplicate X 420 . 
If sent by post postage charge — 50 


Institute of Maternal and 
Child Health, Govt. Medical College , 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 


Closing date and time of sale of tender forms — 
16 -12- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
17 -12 -2013, 5 p . m . 

Date up to which the rates are to be firm 
31- 8- 2014 . 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 
The undersigned has the right to postpone/ cancel the 
tender without further notice . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി 
ജനറേറ്റർ ( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാത്യശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 18 - 12 - 2013 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 3.85 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) 

ഒറിജിനൽ ? 840. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 12 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 8 - 2014 . 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർ ത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ്ക്കു ന്ന തിനോ 


No . S2/11396/ 2013/ MCC . 

| 1st November 2013. 
Sealed competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for the 
supply of 300 MA X -ray unit with accessories to the 
Department of Radiodiagnosis, Government Medical College, 
Kozhikode , Kerala, India . 

The tender forms and details of tender can be had 
from the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode, during working hours (Phone 0495- 2350212 ) . 
Tender should be superscribed with Tender No . and 
addressed below . The tender should be submitted along with 
an agreement executed in the Kerala Stamp Paper worth * 
100 (Rupees One hundred only ) and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the total cost of the item tendered for. 
Stamp paper will be supplied to the firm outside Kerala on 
request along with remittance of 150 (Rupees One 
hundred and fifty only ) by money order in favour of the 
Principal, Government Medical College, Kozhikode. Specimen 
copy of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer 
payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will not 
be accepted towards the cost of tenders form . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost . 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

- Superscription - Tender No. S4 /11396/2013/ MCC for the 
supply of 300 MA X -ray Unit to the Department 
Radiodiagnosis , Government Medical College, Kozhikode. 

Estimated Cost 7 6,50,000. 
EMD1 %. 


Cost of tender form - 1 1 ,260 . 
- By post - 7 1, 310 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
- 16-12 -2013 , 3 p . m . 

| Last date and time of sale of tender form -- 19 - 12 -2013 , 
- 3 .30 p , m . 


Due date and time for receipt of tender — 20 - 12 - 2013 , 
11 a. m . 

Date and time for opening of tender — 20 - 12 - 2013 , 
11 .30. a . m . 


മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്4 / 11396/13/ എം . സി. സി. 
റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് വകുപ്പിലേയ്ക്ക് 300 എം . എ . 
എക്സ് യൂണിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 6,50,000 . 


Date up to which the rates are to be firm — 31-3 -2014 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College, 
Kozhikode. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1, 260 . 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 16 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 19 - 12 - 2013 , 3.30 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 12 - 2013, 11 മണി. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached. 
2. The firm should be arranged demonstration at 

his own cost if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5 . No advance payment will be made. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 12 - 2013, 11. 30 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്. 


നിബന്ധനകൾ 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയോ 
ഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 300 എം . എ . എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മൽസരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദവിവരവും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് ( 0495 - 2350212 ). 

100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
മുദ്രപതം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം(തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 

വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4 . വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്രവാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പി 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രിക 
ളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന 

താണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


- Office of the Govt. Medical College, 

Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നികുതികളും 
മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, 
കയറ്റിറക്ക് യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ 
ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക 
നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത ( പതി നി ധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


| No. S4/13665/2013/ MCC. 

7th November 2013. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Print Journal to the Cenral Library , Government 
Medical College, Kozhikode, Kerala, India. 

The tender forms and details of tender can be had 
from the Office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone 0495 - 2350212). 
Tender should be superscribed with tender No. as specified 
below . The tender should be submitted along with the an 
agreement executed in the Kerala Stamp Paper worth ? 100 
(Rupees One hundred only ) and Earnest Money Deposit 
@ 1 % of quoted price. Stamp paper will be supplied to the 


firm outside Kerala on request along with remittance of 
? 150 (Rupees One hundred and fifty only ) Rupees 100 
towards the cost of stamp paper and 50 as incidental 
charge by money order taken in favour of Principal, 
Medical College, Kozhikode . Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

-- Superscription - Tender No. S4/13665/2013/ MCC for the 
supply of Print Journals to the Department of Central 
Library. 


Estimated cost 7 5,00, 000 . 


Cost of tender form 


X 1 , 050 . 


Cost of tender form by post - * 1,100 . 


Last date of sale of tender form by post — 26 - 12 -2013 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
ലൈബ്രറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രിന്റ് ജേർണൽസ് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠി 
തവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദവിവരവും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാ ണ് 
( 0495- 2350212 ). 100 രൂപയ്ക്കുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെലെഴുത്തുമായി 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ 
സഹിതം പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നികുതികളും 
മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, 
കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ 
ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക 
നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്നതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form - -1 -1 - 2014, 
3.30 p . m . 


Due date and time for receipt of tender - 2 -1 - 2014, 
11 a . m . 


| Date and time for opening of tender - 2 - 1 - 2014, 
11 .30 . a . m . 


Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 - 2014 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Medical College, Kozhikode, 
Kerala- 673 602. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian rupees . 


- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്4/ 13665 / 13/ എം . സി. സി. 
സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രിന്റ് ജേർണൽ സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of tender form . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 


അടങ്കൽ തുക ? 5,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1, 050. 


തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1, 100 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 26- 12 - 2013, 3.30 മണി. 


Belated tenders will not be accepted . 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 1- 1- 2014 , 3. 30 മണി. 


SPECIAL CONDITIONS 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2- 1- 2014, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
2 -1- 2014, 11.30 മണി. 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at 

their own cost if requested . 
3. Warranty - Minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട് - 8. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 16 -12 - 2013, 3 മണി. 


2 . ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
-- വാറണ്ടി- ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
(ചുരു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
17 - 12 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 12 - 2013, 12 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
- 31- 5 - 2014. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടു ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയക്കേ 
ണ്ട തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Principal. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


RE - TENDER NOTICE 


No. S1 /7671/2013. 

8th November 2013. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Interventional Cardiology Clinical Data 
Management and Reporting Software to Medical College, 
Hospital , Kozhikode. 

Superscription Tender No. should be specifically noted 
as S1/ 7671/ 2013 . 

Tender cost 3 1, 90,000. 
| E . M.D - 1 %. 

Price of tender form ( in duplcate ) ST (Cash only/Money 
Order) X 458. 

Date and time of close of sale of tender forms 
16-12- 2013, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 17 - 12 -2013, 5 p . m . 
- Date and time for opening of tender - 18 - 12 - 2013, 
12 noon. 


Date up to which the rates are to be firm — 31-3 - 2014 . 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Government Medical College, Hospital , 
Kozhikode. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഇന്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജി ക്ലിനിക്കൽ 
ഡാറ്റാ മാനേ ജ് മെന്റ് ആന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ് 
വെയർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ - 
എസ്1/7671/ 2013 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക ? 1,90 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 7 458. 


